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HIGH-VACUUM RECTIFIER-DOUBLER 
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BOTTOM VIEW 


Maximum Ratings Are Design-Center Values 
RECTIFIER OR DOUBLER 


Peak Inverse Plate Voltage 700 max. volts 

Peak Plate Current per Plate 450 max. ma. 

D—C Output Current per Plate 75 max. ma. 

D-C Heater-Cathode Potential 350 max. volts 

Typical Operation as Ralf-Vave Rectifier 
with Condenser-Input Filter 

Unless other%Ase indicated , values are for both plates <» parallels 

Ar-C Plate Supply Voltage 

per Plate (RMS) 117 150 235 vol 

Filter Input Condenser 16 16 16 pf 

Min. Total Effect. Plate- 

Supply Imped, per Plate 15 40 100 ohn 

D-C Output Current per Plate 75 75 75 ma. 

D-C Voltage (At input to 
filter):* 
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In half-wave rectifier service, the two units 
or in parallel. 

Approximate values. 


may be used separately 


Circuits and Plate Characteristic Curve for the 25Z6 
and 25Z6-GT/G are the same as for Type Q$Z$. 
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OPERATION CHARACTERISTICS 
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